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Ekari 


Ekari ( mee ), ogsa kjent som ekagi eller kapauku, er et 
trans-ny-guinea-sprak som snakkes av rundt 100 000 
mennesker (1985) ved Panaisjoene i Papua-provinsen i 
Indonesia. 

Eksterne lenker 


■ Ekari (http://www.ethnologue.org/show_language. 

asp?code=ekg) hos Ethnologue 



Ekari 


Mee 

Brukt i 

Indonesia 

Region 

Papua 

Antall brukere 

100 000 

Etnisitet 

Ekari 

Lingvistisk 

klassifikasjon 

Trans-ny-guinea 

Vestlig 

Panai-sjoene 

Ekari 


Sprakkoder 

ISO 639-3 

ekg 

Portal: Sprak 
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